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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 579 

13 Μαρτίου 2013 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στσ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την κατασκευή του «Μετρητικού Σταθμού Φυσικού 
Αερίου ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ-Α» για την 
τροφοδάτηση του «ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩ¬ 
ΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ του Δήμου 

Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας. 1 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στσ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την κατασκευή του «Μετρητικού Σταθμού Φυσι¬ 
κού Αερίου ΚΘΡΙΝΘΘΥ ΡΘνΥΕΒ (ΜΘΤΟΒ ΟΙΙ II)» για 
την τροφοδάτηση τσυ Θερμσηλεκτρικσύ Σταθ- 
μσύ (Θ.Η.Σ.) 400 ΜΥΥ της «ΚΟΡΙΝΘΘΣ ΡΟνΥΕΒ Α.Ε.» 
στην περιοχή του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεο¬ 
δώρων του Νομού Κορινθίας. 2 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στσ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την κατασκευή του «Μετρητικού Σταθμού Φυσικού 
Αερίου ΡΒΘΤΕΒΘΙΑ (ΕΝ0Ε8Α / ΑΟΘ-Β) Διστάμου» 
για την τροφοδάτηση του «Σταθμού Ηλεκτροπα¬ 
ραγωγής 444 Μνν ΡΒΘΤΕΒΘΙΑ» στην Παραλία (Αγ. 
Νικάλαο) της Δημστικής Κσινότητας Διστάμσυ τσυ 
Δήμσυ «Διστάμσυ - Αράχσβας - Αντίκυρας» τσυ 


Νομσύ Βοιωτίας. 3 

ΑΠΟΦΑΣΕΙ Σ 

Αριθμ. Δ3/Α/844 (1) 


Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στσ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την κατασκευή του «Μετρητικού Σταθμού Φυσικού 
Αερίου ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ-Α» για την 
τροφοδάτηση τσυ «ΣΤΑΘΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩ¬ 
ΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ τσυ Δήμου Θη¬ 
βαίων του Νομού Βοιωτίας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νσμοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
Α722-04-2005). 

2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπσυργών, Αναπληρωτών 
Υπσυργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α721-06-2012). 


3. Την υπ” αριθμ. 34240/06-07-2012 απόφαση τσυ Πρω- 
θυπουργσύ και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 2101/Β709-07-2012), 
όπως τροποποιήθηκε με την υτί αριθμ. 15378/19-07-2012 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β'/19-07-2012). 

4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της 
“Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΦΕΚ 152/Α725-07- 
1975), όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 
(ΦΕΚ 15/Α715-2-1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με τσ 
άρθρσ δέκατσ τέταρτσ τσυ ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α720- 
03-1998), σύμφωνα με το οποίο για την εγκατάσταση 
και λειταυργία των έργων μεταφσράς, απσθήκευσης, 
μέτρησης και διανσμής τσυ φυσικσύ αερίσυ, των οπσίων 
η ανέγερση και η επέκταση εμπίπτει στην αρμοδιότητα 
της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός 
Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας, με αποφάσεις 
τσυ, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνή- 
σεως, να χσρηγεί τις σχετικές άδειες εγκατάστασης και 
λειτουργίας των έργων αυτών, κατά παρέκκλιση από 
κάθε κείμενη διάταξη. 

5. Τσ άρθρσ 7 τσυ ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α727-12-2005) 
«Απελευθέρωση Αγσράς Φυσικσύ Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα¬ 
ση σ κλάδσς του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το V. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α722-08-2011) «Για τη λει¬ 
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

7. Τσ π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού 
της» (ΦΕΚ 31/Α720-02-2007). 

8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ¬ 
μπαραγωγής δύσ ή περισσότερων χρήσιμων μσρφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με τσ Υδρση- 
λεκτρικόΈργσ Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
8/Α728-01-2009). 

9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίη¬ 
ση της αδεισδότησης τεχνικών επαγγελματικών και 
μεταπσιητικών δραστηριστήτων και επιχειρηματικών 
πάρκων και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α717-06-2011). 
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10. Την υπ’ αριθμ. Φ.15/οικ.7814/614/14-04-2005 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομι¬ 
κών - Ανάπτυξης «Καθορισμός παραβόλων» (ΦΕΚ 542/ 
Β722-04-20 05). 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι¬ 
λίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε¬ 
σιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 
του V 3982/11 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 
584/Β702-03-2012). 

12. Τα άρθρα 3, 5 και 10 της υπ’ αριθμ. οικ.483/35/Φ.15/ 
17-01-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δι- 
καιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
V. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση 
των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση.» (ΦΕΚ 158/Β703-02-2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση 
του Υφυπουργού ΠΕΚΑ Τεχνικός Κανονισμός «Συστή¬ 
ματα μεταφσράς Φυσικσύ Αερίου με Μέγιστη Πίεση 
Λειτουργίας άνω των 16 ά3Γ»’ (ΦΕΚ 603/Α705-03-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το β.δ. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκα- 
ταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α721-10-1922). 

15. Το β.δ. 16/17-03-1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί¬ 
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α717-03-1950), το οποίο τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. 24-11/17-12-1953 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 
β. διατάγματος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απο- 
γραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί 
αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα¬ 
στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της 
λειτουργίας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α717-12-1953). 

16. Το Ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο¬ 
λόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη¬ 
γού» (ΦΕΚ 412/Α728-11-1934). 

17. Την 055832/09-10-2012 αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 21570/ 
31-10-2012), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά, που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ, για χορήγηση Άδειας Εγκατάστασης του εν θέματι 
έργου, όπως συμπληρώθηκε με την 058227/14-01-2013 
όμοιά της. 

18. Την υπ’ αριθμ. οικ.145182/02-10-2009 κοινή απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης και του Υφυπουρ¬ 
γού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Εγκριση περι¬ 
βαλλοντικών όρων για το έργο: “Επέκταση του κλάδου 
του Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΑΦΑ) Υψηλής Πίεσης ΜΑΥ- 
ΡΟΜΑΤΙ - ΔΟΜΒΡΑΙΝΑ, στη ΒΙΠΕ ΘΙΣΒΗΣ Ν. Βοιωτίας”», 
δεκαετούς ισχύος. 

19. Την υπ’ αριθμ. 5931/28-09-2006 απόφαση του Γενι¬ 
κού Γραμματέα Περιφέρειας Στερεός Ελλάδας «Εγκριση 
ρυμοτομικού σχεδίου και πολεοδομικού κανονισμού Βι¬ 
ομηχανικής Περιοχής (ΒΙ.ΠΕ.) Θίσβης Ν. Βοιωτίας» (ΦΕΚ 
56/ΑΑΠ/12-10-2006). 


20. Το από 09-10-2012 Ερωτηματολόγιο και την από 
28-09-2012 Τεχνική Περιγραφή του έργου, συνοδευόμενα 
από τα σχεδιαγράμματα και τον Προϋπολογισμό που 
αναφέρονται στο έργο του θέματος. 

21. Το από 18-06-2009 ιδιωτικό συμφωνητικό σύμβασης 
χρησιδανείου ανάμεσα στις εταιρείες ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑ¬ 
ΓΩΓΗ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε. και ΔΕΣΦΑ Α.Ε, με το οποίο παρα- 
χωρείται η χρήση του οικοπέδου για την εγκατάσταση 
του έργου του θέματος. 

22. Τις από 09-10-2012 υπεύθυνες δηλώσεις του νό¬ 
μιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμόδιου 
μηχανικού, περί του ελέγχου και υπογραφής του Βασι¬ 
κού Σχεδιασμού του έργου του θέματος. 

23. Τις από 09-10-2012 και 27-10-2012 υπεύθυνες δη¬ 
λώσεις του νόμιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και 
του αρμόδιου μηχανικού, αντίστοιχα, περί του ελέγχου 
και υπογραφής των Τοπογραφικών Σχεδίων του έργου 
του θέματος. 

24. Τις από 09-10-2012 υπεύθυνες δηλώσεις του νό¬ 
μιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμοδίου 
μηχανικού της εταιρείας, περί της ανάθεσης και της 
ανάληψης, αντίστοιχα, της επίβλεψης κατασκευής του 
εν θέματι έργου. 

25. Τα διπλότυπα είσπραξης με αριθμούς Ζ 6351489/ 
14-12-2012 και Ζ 6351509/17-12-2012 της ΔΟΥ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, ύψους €250,00 και €75,00 αντίστοιχα. 

26. Την απόδειξη είσπραξης με αριθμό 9683963/ 
14-12-2012 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ 
ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ, ύψους €4,51. 

27. Την από 20-12-2012 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν¬ 
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών. 

28. Την από 23-01-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα¬ 
ταστάσεων Πετρελαιοειδών. 

29. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, 
διάρκειας τριών (3) ετών, για την κατασκευή του «Με¬ 
τρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩ¬ 
ΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ-Α» για την τροφοδότηση του «ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΘΙΣΒΗΣ Α.Ε.» στη ΒΙ.ΠΕ. ΘΙΣΒΗΣ 
του Δήμου Θηβαίων του Νομού Βοιωτίας, σύμφωνα με 
τα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα, την ΤεχνικήΈκθεση, 
τον Προϋπολογισμό, το Ερωτηματολόγιο και τα λοιπά 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στο φάκελο του υπό 
στοιχείο 17 του προοιμίου της παρούσας, με την επιφύ¬ 
λαξη της τήρησης των διατάξεων που μνημονεύονται 
στο σκεπτικό της απόφασης αυτής, καθώς και με τους 
εξής όρους και περιορισμούς: 

1. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβλη- 
θείσα Τεχνική Περιγραφή. 

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του 
έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ¬ 
στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της 
ευρύτερης περιοχής. 

3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορι¬ 
σμοί της απόφασης που μνημονεύονται στο στοιχείο 18 
του προοιμίου της παρούσας και που η εφαρμογή της 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 
του έργου. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
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να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομί¬ 
ζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρε¬ 
λαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα¬ 
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την 
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι 
αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922. 

6. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε¬ 
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδιαγραμμάτων, 
που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι μελετητές. Σε 
περίπτωση που θα διαπιστωθεί άτι η προαναφερθείσα 
Τεχνική Μελέτη δεν εφαρμάζεται ή άτι τα στοιχεία που 
περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί 
να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

7. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αψορά μάναν 
σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής 
νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπάθεση της τήρησης 
των πολεοδομικών διατάξεων. 

8. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953 υπεύθυνη 
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης 
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ- 
βλεπόμενα προσόντα. 

9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε- 
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν απά άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της. 

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός 
της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει 
να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, 
συνοδευόμενη με άλα τα προβλεπάμενα απά τη νομο¬ 
θεσία δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 

Β1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 του ν. 3982/2011, 
όπως και τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά του άρ¬ 
θρου 6 της υπ’ αριθμ. οικ. 483/Φ.15/03-02-2012 (ΦΕΚ 15/ 
Β72012) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω- 
νιστικάτητας και Ναυτιλίας. 

1. Αίτημα του φορέα για την έκδοση άδειας λειτουργίας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει 
λεπτομερώς πάσους και ποιας ειδικάτητας τεχνικούς 
θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοι¬ 
χης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα 
εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. 

4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυρο¬ 
σβεστικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
κοινής υπουργικής απόφασης Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90 
Β72006). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλε¬ 
ψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 
απά τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό 
αντίστοιχα. 

6. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας. 

Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. οικ. 
483/Φ.15/03-02-2012 απάφασης του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι Υπεύθυνες 
Δηλώσεις υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτού- 
σας Αρχής θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 


Β2. Παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3982/2011, 
το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15 κοινή απάφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων 
του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμάς 
αποζημίωσης των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β731-12-2012) 

Β3. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εγκατάστα¬ 
σης απά αναγνωρισμένο φορέα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Φεβρουάριου 2013 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-♦- 

Αριθμ. Δ3/Α/846 (2) 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την κατασκευή του «Μετρητικού Σταθμού Φυσικού 
Αερίου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΡΟννΕΒ (ΜΟΤΟΒ ΟΙί II)» για την 
τροφοδάτηση του Θερμοηλεκτρικού Σταθμού (Θ.Η.Σ.) 
400 Μνν της «ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΡΟνΥΕΒ Α.Ε.» στην περιο¬ 
χή του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων του Νο¬ 
μού Κορινθίας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
Α722-04-2005). 

2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α721-06-2012). 

3. Την υπ’ αριθμ. 34240/06-07-2012 απόφαση του Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής /\λλαγής «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 2101/Β709-07-2012), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15378/19-07-2012 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β'/19-07-2012). 

4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της “Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΦΕΚ 152/Α725-07-1975), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/ 
Α'/15-2-1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο 
τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α720-03-1998), σύμφωνα 
με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έρ¬ 
γων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του 
φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣ- 
ΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές 
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, 
κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 

5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α727-12-2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα¬ 
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικά τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Το V. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α722-08-2011) «Για τη λει¬ 
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

7. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικσύ Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση τσυ Καταστατικού 
της» (ΦΕΚ 31/Α720-02-2007). 

8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ¬ 
μπαραγωγής δύσ ή περισσότερων χρήσιμων μσρφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλε- 
κτρικόΈργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α7 
28-01-2009). 

9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδεισδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα- 
πσιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α/17-06-2011). 

10. Την απ’ αριθμ. Φ.15/οικ.7814/614/14-04-2005 κοινή από¬ 
φαση των Υπσυργών Οικσνομίας και Οικονσμικών - Ανά¬ 
πτυξης «Καθορισμός παραβολών» (ΦΕΚ 542/Β722-04-2005). 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των 
Υπσυργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι¬ 
λίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε¬ 
σιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 
του V 3982/11 “Απλοποίηση της αδεισδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταπσιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 584/ 
Β702-03-2012). 

12. Τα άρθρα 3, 5 και 10 της υπ’ αριθμ. οικ.483/35/Φ.15/ 
17-01-2012 απόφασης τσυ Υπσυργού Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπσυ, δι- 
καιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
V. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση 
των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση.» (ΦΕΚ 158/Β703-02-2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/σικ.4303/22-02-2012 απόφαση 
του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστή¬ 
ματα μεταφσράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 
Λειτσυργίας άνω των 16 άαΓ» (ΦΕΚ 603/Α705-03-2012), 
όπως τροποπσιήθηκε και ισχύει. 

14. Το β.δ. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκα- 
ταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α721-10-1922). 

15. Το β.δ. 16/17-03-1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί¬ 
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α717-03-1950), το οποίο τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. 24-11/17-12-1953 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 
β. διατάγματος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απο- 
γραφής των Μηχανσλσγικών Εγκαταστάσεων, περί 
αδειών εκπσνήσεως μελετών Μηχανσλσγικών Εγκατα¬ 
στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της 
λειτσυργίας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α717-12-1953). 

16. Το Ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο- 
λόγου-Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπηγού» 
(ΦΕΚ 412/Α728-11-1934). 

17. Την 056399/31-10-2012 αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 22482/ 
13-11-2012), συνσδευόμενη από τα απαιτσύμενα δικαιο- 
λσγητικά, που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ 


Α.Ε, για χορήγηση άδειας εγκατάστασης του εν θέματι 
έργου, όπως συμπληρώθηκε με την 058228/14-01-2013 
όμοιά της. 

18. Την υπ’ αριθμ. οικ.101977/07-03-2006 καινή απόφα¬ 
ση των Υπσυργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πσλιτισμού και 
τσυ Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
«Εγκριση περιβαλλσντικών όρων για τσ έργα; “Αγωγός 
μεταφσράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης προς Κό¬ 
ρινθο και των εγκαταστάσεων του”», δεκαετούς ισχύος. 

19. Το 126036/06-02-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε¬ 
σίας Περιβάλλοντας του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και ήδη 
ΥΠΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται νέα 
διαδικασία έγκρισης Περιβαλλσντικών Όρων για το εν 
θέματι έργο και ότι ισχύουν οι όροι που αναφέρονται 
στην κοινή απόφαση της ανωτέρω παραγράφου. 

20. Το από 31-10-2012 αρμοδίως θεωρημένο για το 
γνήσιο της υπογραφής Ερωτηματολόγιο και την από 
16-10-2012 Τεχνική Περιγραφή του έργου, συνοδευόμενα 
από τα σχεδιαγράμματα και τον Προϋπολογισμό που 
αναφέρονται στο έργο του θέματος. 

21. Το από 28-01-2011 συμφωνητικό τρσπσποίησης της 
από 31-03-2006 σύμβασης χρησιδανείου, ανάμεσα στα 
ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και την ΜΟΤΟΒ ΟΙΕ (ΕΑΑΑΣ) ΔΙΥΑΙΣΤΗΡΙΑ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α..Ε, με το οποίο συμφωνήθηκε η κατασκευή 
τσυ εν θέματι μετρητικού σταθμού για τις ανάγκες μέ¬ 
τρησης της κατανάλωσης φυσικού αερίου για το σταθ¬ 
μό ηλεκτρσπαραγωγής της εταιρείας «Κόρινθσς ΡσννοΓ 
Ανώνυμη Εταιρεία Παραγωγής και Εμπσρίας Ηλεκτρικής 
Ενέργειας». 

22. Τις από 31-10-2012 υπεύθυνες δηλώσεις του νόμιμου 
εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και των αρμόδιων μηχα¬ 
νικών, περί του ελέγχου και υπογραφής του Βασικού 
Σχεδιασμού και των Τοπογραφικών Σχεδίων του έργου 
του θέματος. 

23. Τις από 31-10-2012 υπεύθυνες δηλώσεις τσυ νό- 
μιμσυ εκπροσώπσυ του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμοδίου 
μηχανικού της εταιρείας, περί της ανάθεσης και της 
ανάληψης, αντίστοιχα, της επίβλεψης κατασκευής του 
εν θέματι έργου. 

24. Τα διπλότυπα είσπραξης με αριθμσύς Ζ 6351579/ 
18-12-2012 και Ζ 7119847/20-12-2012 της ΔΟΥ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, ύψσυς €250,00 και €75,00 αντίστσιχα. 

25. Την απόδειξη είσπραξης με αριθμό 9683964/14.12.2012 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 
ΕΜΠ, ύψους €4,51. 

26. Την από 21-12-2012 έκθεση αυτσψίας της Διεύθυν¬ 
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαισειδών. 

27. Την από 23-01-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα¬ 
ταστάσεων Πετρελαιοειδών. 

28. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρσς του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, 
διάρκειας τριών (3) ετών, για την κατασκευή του «Με¬ 
τρητικού Σταθμού Φυσικού Αερίου ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΡΟνΥΕΒ 
(ΜΟΤΟΠ ΟΙΕ II)» για την τροφοδότηση τσυ Θερμοη¬ 
λεκτρικού Σταθμού (Θ.Η.Σ) 400 Μί/Υ της «ΚΘΡΙΝΘΟΣ 
ΡΟννΕΒ Α.Ε.» στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας 
Αγ. Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων 
του Νομού Κορινθίας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα 
σχεδιαγράμματα, την Τεχνική Έκθεση, τον Προϋπολο¬ 
γισμό, το Ερωτηματολόγιο και τα λοιπά στοιχεία που 
περιλαμβάνονται στο φάκελο του υπό στοιχείο 17 του 
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προοιμίου της παρούσας, με την επιφύλαξη της τήρη¬ 
σης των διατάξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό 
της απόφασης αυτής, καθώς και με τσυς εξής όρσυς 
και περισρισμσύς: 

1. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τις πρσδιαγραφές που αναφέρονται στην υπσβλη- 
θείσα Τεχνική Περιγραφή. 

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής τσυ 
έργσυ να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ¬ 
στασίας των εργαζσμένων, τσυ περιβάλλσντος και της 
ευρύτερης περιοχής. 

3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας πσυ επιβάλλσνται 
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορι¬ 
σμοί της απόφασης πσυ μνημονεύονται στο στοιχείο 18 
του προοιμίου της παρούσας και πσυ η εφαρμσγή της 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλσπσίηση 
του έργου. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομί¬ 
ζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρε- 
λαισειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα¬ 
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την 
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτσ είναι 
αναγκαία για να εκπληρωθσύν σι επιδιωκόμενοι σκοποί 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922. 

6. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε¬ 
τικών στσιχείων, υπολσγισμών και σχεδιαγραμμάτων, 
πσυ περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι μελετητές. Σε 
περίπτωση πσυ θα διαπιστωθεί ότι η πρσαναφερθείσα 
Τεχνική Μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία που 
περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπσρεί 
να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 

7. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφσρά μόνον 
σε θέματα σχετικά με την εφαρμσγή της βισμηχανικής 
νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης 
των πσλεοδσμικών διατάξεων. 

8. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953 υπεύθυνη 
επίβλεψη της λειτσυργίας της ανωτέρω εγκατάστασης 
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ- 
βλεπόμενα προσόντα. 

9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαψερόμε- 
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εψοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της. 

Β. Μετά την σλοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός 
της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει 
να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, 
συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομο¬ 
θεσία δικαιολσγητικά και συγκεκριμένα: 

Β1. Τα δικαισλσγητικά τσυ άρθρσυ 19 τσυ ν. 3982/2011, 
όπως και τα γενικά και ειδικά δικαιολσγητικά του άρ¬ 
θρου 6 της υπ’ αριθμ. οικ. 483/Φ.15/03-02-2012 (ΦΕΚ 15/ 
Β72012) απόφασης τσυ Υπουργσύ Ανάπτυξης, Ανταγω¬ 
νιστικότητας και Ναυτιλίας. 

1. Αίτημα του φορέα για την έκδοση άδειας λειτουργίας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην σπσία αναφέρει 
λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς 
θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. 


3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοι¬ 
χης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα 
εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. 

4. Πιστοπσιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυρο¬ 
σβεστικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
κοινής υπουργικής απόφασης Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90 
Β72006). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλε¬ 
ψης, λειτσυργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 
από τσν κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό 
αντίστοιχα. 

6. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας. 

Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. οικ. 
483/Φ.15/03-02-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, σι Υπεύθυνες 
Δηλώσεις υπογράφσνται από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτού- 
σας Αρχής θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

Β2. Παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3982/2011, 
το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. σικ. 14684/914/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδο¬ 
μών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβόλων 
τσυ άρθρσυ 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός 
αποζημίωσης των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β731-12-2012). 

Β3. Πιστοπσιητικό καλής λειτσυργίας της εγκατάστα¬ 
σης από αναγνωρισμένο φορέα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Φεβρσυαρίου 2013 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
-♦- 

Αριθμ. Δ3/Α/845 (3) 

Χορήγηση άδειας εγκατάστασης στσ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. για 
την κατασκευή του «Μετρητικού Σταθμού Φυσικού 
Αερίου ΡΗΟΤΕΒΘΙΑ (ΕΝΟΕ8Α / ΑϋΘ-Β) Διστόμου» για 
την τροφοδότηση του «Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής 
444 Μνν ΡΒΟΤΕΒΟΙΑ» στην Παραλία (Αγ. Νικόλαο) της 
Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου του Δήμου «Διστό¬ 
μου - Αράχοβας - Αντίκυρας» του Νομού Βοιωτίας. 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νσμοθεσίας για 
την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/ 
Α722-04-2005). 

2. Το π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών 
Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/Α721-06-2012). 

3. Την υπ’ αριθμ. 34240/06-07-2012 απόφαση τσυ Πρω¬ 
θυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής /\λλαγής «Καθορισμός αρμσδιστήτων του 
Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής Ασημάκη Παπαγεωργίου.» (ΦΕΚ 2101/Β709-07-2012), 
όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 15378/19-07-2012 
όμοια απόφαση (ΦΕΚ 2166/Β'/19-07-2012). 

4. Το άρθρο ένατο του ν. 87/1975 «Περί ιδρύσεως της “Δη¬ 
μόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου” (ΦΕΚ 152/Α725-07-1975), 
όπως προστέθηκε με το άρθρο 29 του ν. 2115/1993 (ΦΕΚ 15/ 
Α'/15-2-1993), και διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο δέκατο 
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τέταρτο του ν. 2593/1998 (ΦΕΚ 59/Α720-03-1998), σύμφωνα 
με το οποίο για την εγκατάσταση και λειτουργία των έρ¬ 
γων μεταφοράς, αποθήκευσης, μέτρησης και διανομής του 
φυσικού αερίου, των οποίων η ανέγερση και η επέκταση 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ Α.Ε. (και νυν ΔΕΣ- 
ΦΑ Α.Ε.), μπορεί ο Υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και 
Τεχνολογίας, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να χορηγεί τις σχετικές 
άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας των έργων αυτών, 
κατά παρέκκλιση από κάθε κείμενη διάταξη. 

5. Το άρθρο 7 του ν. 3428/2005 (ΦΕΚ 313/Α727-12-2005) 
«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου», σύμφωνα με 
το οποίο μεταβιβάσθηκε από τη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. με απόσπα¬ 
ση ο κλάδος του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου 
(ΕΣΦΑ) στο Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Το V. 4001/2011 (ΦΕΚ 179/Α722-08-2011) «Για τη λει¬ 
τουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς 
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις». 

7. Το π.δ. 33/2007 «Σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας 
με την επωνυμία “Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος 
Φυσικού Αερίου Α.Ε.” και έγκριση του Καταστατικού 
της» (ΦΕΚ 31/Α720-02-2007). 

8. Το άρθρο 29 του ν. 3734/2009 «Προώθηση της συ¬ 
μπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών 
ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλε- 
κτρικόΈργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 8/Α7 
28-01-2009). 

9. Το Δεύτερο Μέρος του ν. 3982/2011 «Απλοποίηση 
της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μετα¬ 
ποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων 
και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 143/Α717-06-2011). 

10. Την υτί αριθμ. Φ.15/οικ.7814/614/14-04-2005 κοινή από¬ 
φαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών - Ανά¬ 
πτυξης «Καθορισμός παραβολών» (ΦΕΚ 542/Β722-04-2005). 

11. Την υπ’ αριθμ. οικ. 2219/146/Φ.15 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι¬ 
λίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλ¬ 
λαγής «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρε¬ 
σιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 
του V 3982/11 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών 
επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και 
επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (ΦΕΚ 
584/Β702-03-2012). 

12. Τα άρθρα 3, 5 και 10 της υπ’ αριθμ. οικ.483/35/Φ.15/ 
17-01-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα¬ 
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Καθορισμός τύπου, δι- 
καιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του 
V. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143), την τροποποίηση και ανανέωση 
των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική 
ανασυγκρότηση.» (ΦΕΚ 158/Β/03-02-2012). 

13. Την υπ’ αριθμ. Δ3/Α/οικ.4303/22-02-2012 απόφαση 
του Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Τεχνικός Κανονισμός “Συστή¬ 
ματα μεταφοράς Φυσικού Αερίου με Μέγιστη Πίεση 
Αειτουργίας άνω των 16 άαΓ» (ΦΕΚ 603/Α705-03-2012), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Το β.δ. 15/21-10-1922 «Περί χορηγήσεως αδειών 
ιδρύσεως και λειτουργίας πάσης μηχανολογικής εγκα- 
ταστάσεως» (ΦΕΚ 208/Α721-10-1922). 


15. Το β.δ. 16/17-03-1950 «Περί διαιρέσεως κατατάξεως 
και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, 
επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργί¬ 
ας αυτών» (ΦΕΚ 82/Α717-03-1950), το οποίο τροποποιή¬ 
θηκε και συμπληρώθηκε με το β.δ. 24-11/17-12-1953 «Περί 
τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.1950 
β. διατάγματος “περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απο- 
γραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί 
αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών Εγκατα¬ 
στάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της 
λειτουργίας αυτών”» (ΦΕΚ 346/Α717-12-1953). 

16. Το Ν. 6422/1934 «Περί ασκήσεως του επαγγέλματος 
του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανο¬ 
λόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ως και του Ναυπη¬ 
γού» (ΦΕΚ 412/Α728-11-1934). 

17. Την 055596/28-09-2012 αίτηση (Α.Π. ΥΠΕΚΑ: 20457/ 
16-10-2012), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιο- 
λογητικά, που υπέβαλε στην Υπηρεσία μας ο ΔΕΣΦΑ 
ΑΕ, για χορήγηση άδειας εγκατάστασης του εν θέματι 
έργου όπως συμπληρώθηκε με την 058229/14-01-2013 
όμοιά της. 

18. Την υπ’ αριθμ. 33845/11-05-1994 κοινή απόφαση των 
Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Βιομηχανίας Έρευνας και Τεχνο¬ 
λογίας, Γεωργίας. Πολιτισμού και Εμπορικής Ναυτιλίας 
«Εγκριση περιβαλλοντικών όρων για τον αγωγό φυσι¬ 
κού αερίου και τους κλάδους του πλην του κλάδου 
Λαυρίου, από τα Ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι τις 
εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας», ισχύος μέχρι 
τις 31-05-1999. 

19. Την υπ’ αριθμ. 141990/08-07-2009 κοινή απόφαση 
των Υπουργών ΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Εμπο¬ 
ρικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και 
του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
σύμφωνα με την οποία ανανεώνεται η κοινή υπουργική 
απόφαση 33845/11-05-1994, μέχρι τις 30-06-2019. 

20. Το 126038/12-03-2007 έγγραφο της Ειδικής Υπηρε¬ 
σίας Περιβάλλοντος του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ και ήδη 
ΥΠΕΚΑ, με το οποίο βεβαιώνεται ότι δεν απαιτείται νέα 
διαδικασία έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το εν 
θέματι έργο και ότι, ισχύουν οι όροι που αναφέρονται 
στην κοινή υπουργική απόφαση 33845/11-05-1994 του 
κύριου αγωγού Φυσικού Αερίου. 

21. Το από 24-10-1962 β. διάταγμα «Περί αναγκαστικής 
απαλλοτριώσεως εκτάσεως προς ίδρυσιν βιομηχανίας 
αλουμινίου» (ΦΕΚ 138/Δ701-11-1962). 

22. Το από 11-01-2013 Ερωτηματολόγιο και την από 
21-09-2012 Τεχνική Περιγραφή του έργου, συνοδευόμενα 
από τα σχεδιαγράμματα και τον Προϋπολογισμό που 
αναφέρονται στο έργο του θέματος. 

23. Το από 01-06-2010 συμφωνητικό τροποποίησης της 
από 20-12-2006 σύμβασης χρησιδανείου, ανάμεσα στο 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
Α.Ε, την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε και την ΕΝ0Ε88Α ΗΕΙ.Ι.Α8 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΗΛΕ¬ 
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, σχετικά με την εγκατάσταση του 
εν θέματι μετρητικού σταθμού. 

24. Τις από 28-09-2012 υπεύθυνες δηλώσεις του νό¬ 
μιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και των αρμόδιων 
μηχανικών, περί του ελέγχου και υπογραφής του Βα¬ 
σικού Σχεδιασμού και των Τυπογραφικών Σχεδίων του 
έργου του θέματος. 

25. Τις από 28-09-2012 υπεύθυνες δηλώσεις του νό¬ 
μιμου εκπροσώπου του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και του αρμοδίου 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


10477 


μηχανικού της εταιρείας, περί της ανάθεσης και της 
ανάληψης, αντίστοιχα, της επίβλεψης κατασκευής του 
εν θέματι έργου. 

26. Τα διπλάτυπα είσπραξης με αριθμούς Ζ 7071473/ 
11-01-2013 και Ζ 7071728/10-01-2013 της ΔΟΥ Μεγάλων 
Επιχειρήσεων, ύψους €250,00 και €75,00 αντίστοιχα. 

27. Την απόδειξη είσπραξης με αριθμό 0725670/10.1.2013 
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και 
ΕΜΠ, ύψους €4,51. 

28. Την από 07-01-2013 έκθεση αυτοψίας της Διεύθυν¬ 
σης Εγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών. 

29. Την από 23-01-2013 εισήγηση της Διεύθυνσης Εγκα¬ 
ταστάσεων Πετρελαιοειδών. 

30. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπο¬ 
λογισμού, αποφασίζουμε: 

Α. Χορηγείται στο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. άδεια εγκατάστασης, 
διάρκειας τριών (3) ετών, για την κατασκευή του «Μετρη¬ 
τικού Σταθμού Φυσικού Αερίου ΡΒΟΤΕΒΘΙΑ (ΕΝ0Ε8Α / 
ΑΟΘ-Β) Διστόμου» για την τροφοδότηση του «Σταθμού 
Ηλεκτροπαραγωγής 444 Μνν ΡΒΟΤΕΒΘΙΑ» στην Παραλία 
(Αγ. Νικόλαο) της Δημοτικής Κοινότητας Διστόμου του 
Δήμου «Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας» του Νομού 
Βοιωτίας, σύμφωνα με τα υποβληθέντα σχεδιαγράμμα¬ 
τα, την Τεχνική Έκθεση, τον Προϋπολογισμό, το Ερωτη¬ 
ματολόγιο και τα λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στο φάκελο του υπό στοιχείο 17 του προοιμίου της 
παρούσας, με την επιφύλαξη της τήρησης των διατά¬ 
ξεων που μνημονεύονται στο σκεπτικό της απόφασης 
αυτής, καθώς και με τους εξής όρους και περιορισμούς: 

1. Η κατασκευή του έργου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στην υποβλη- 
θείσα Τεχνική Περιγραφή. 

2. Κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής του 
έργου να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα προ¬ 
στασίας των εργαζομένων, του περιβάλλοντος και της 
ευρύτερης περιοχής. 

3. Να τηρούνται οι όροι ασφαλείας που επιβάλλονται 
από τους Ελληνικούς και Κοινοτικούς Κανονισμούς. 

4. Να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί όροι και περιορι¬ 
σμοί της απόφασης που μνημονεύονται στο στοιχείο 18 
του προοιμίου της παρούσας και που η εφαρμογή της 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση 
του έργου. Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων 
να ανανεώνεται πριν από τη λήξη της και να προσκομί¬ 
ζεται αντίγραφο στη Διεύθυνση Εγκαταστάσεων Πετρε¬ 
λαιοειδών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 
και Κλιματικής Αλλαγής. 

5. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιμα¬ 
τικής Αλλαγής διατηρεί το δικαίωμα να επιβάλλει την 
εκτέλεση μεταρρυθμίσεων στην υπόψη εγκατάσταση 
σε κάθε περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι τούτο είναι 
αναγκαίο για να εκπληρωθούν οι επιδιωκόμενοι σκοποί 
που προβλέπονται στο άρθρο 2 του β.δ. 15/21-10-1922. 

6. Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των σχε¬ 
τικών στοιχείων, υπολογισμών και σχεδιαγραμμάτων, 
που περιέχει η Τεχνική Μελέτη, έχουν οι μελετητές. Σε 
περίπτωση που θα διαπιστωθεί ότι η προαναφερθείσα 
Τ εχνική Μελέτη δεν εφαρμόζεται ή ότι τα στοιχεία που 
περιέχει δεν είναι ακριβή, η παρούσα απόφαση μπορεί 
να ανακληθεί από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργεί¬ 
ου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. 


7. Η θεώρηση των σχεδιαγραμμάτων αφορά μόνον 
σε θέματα σχετικά με την εφαρμογή της βιομηχανικής 
νομοθεσίας και γίνεται με την προϋπόθεση της τήρησης 
των πολεοδομικών διατάξεων. 

8. Για την απαιτούμενη, σύμφωνα με τις διατάξεις 
των β.δ. 16/17-03-1950 και β.δ. 24-11/17-12-1953 υπεύθυνη 
επίβλεψη της λειτουργίας της ανωτέρω εγκατάστασης 
πρέπει να απασχολείται πρόσωπο που να έχει τα προ- 
βλεπόμενα προσόντα. 

9. Η παρούσα άδεια δεν απαλλάσσει την ενδιαφερόμε- 
νη εταιρεία από την υποχρέωση να εφοδιασθεί με άλλη 
άδεια, αν από άλλες διατάξεις προκύπτει αντίστοιχη 
υποχρέωσή της. 

Β. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και εντός 
της διάρκειας ισχύος της παρούσας άδειας θα πρέπει 
να υποβληθεί αίτηση για χορήγηση άδειας λειτουργίας, 
συνοδευόμενη με όλα τα προβλεπόμενα από τη νομο¬ 
θεσία δικαιολογητικά και συγκεκριμένα: 

Β1. Τα δικαιολογητικά του άρθρου 19 του ν. 3982/2011, 
όπως και τα γενικά και ειδικά δικαιολογητικά του άρ¬ 
θρου 6 της υπ’ αριθμ. οικ. 483/Φ.15/03-02-2012 (ΦΕΚ 15/ 
Β72012) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω¬ 
νιστικότητας και Ναυτιλίας. 

1. Αίτημα του φορέα για την έκδοση άδειας λειτουρ¬ 
γίας. 

2. Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα στην οποία αναφέρει 
λεπτομερώς πόσους και ποιας ειδικότητας τεχνικούς 
θα χρησιμοποιήσει κατά νόμο. 

3. Υπεύθυνη Δήλωση των κατά περίπτωση αντίστοι¬ 
χης ειδικότητας μηχανικών ότι τα προβλεπόμενα έργα 
εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις εγκριθείσες μελέτες. 

4. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας της αρμόδιας Πυρο¬ 
σβεστικής, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της 
κοινής υπουργικής απόφασης Φ15/οικ.1589/104 (ΦΕΚ 90 
Β72006). 

5. Υπεύθυνη Δήλωση ανάθεσης-ανάληψης της επίβλε¬ 
ψης, λειτουργίας και συντήρησης της εγκατάστασης 
από τον κάτοχό της και τον αρμόδιο κατά νόμο τεχνικό 
αντίστοιχα. 

6. Αντίγραφο Οικοδομικής Αδείας. 

Σύμφωνα με την παρ. 7 άρθρο 15 της υπ’ αριθμ. οικ. 
483/Φ.15/03-02-2012 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυ¬ 
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι Υπεύθυνες 
Δηλώσεις υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και κατατίθενται ενώπιον της Αδειοδοτού- 
σας Αρχής θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής. 

Β2. Παράβολο, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 3982/2011, 
το ύψος του οποίου υπολογίζεται σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. οικ. 14684/914/Φ.15 κοινή απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υπο¬ 
δομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός παραβολών 
του άρθρου 28 παρ. 4 του ν. 3982/2011 και καθορισμός 
αποζημίωσης των επιθεωρητών» (ΦΕΚ 3533/Β731-12-2012). 

Β3. Πιστοποιητικό καλής λειτουργίας της εγκατάστα¬ 
σης από αναγνωρισμένο φορέα. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 28 Φεβρουάριου 2013 

ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη μορφή: 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοοφή ΡνΡ/ΟΡ: 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 


- 

Α.Ε.Δ. 

5€ 


- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 


20 € 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

- 

- 

100 € 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή αό-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Δ' 

160 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

Α.Ε.Δ. 

10 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Α.Ε.-Ε.Π.Ε. 

2.250 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70 € 

Ο.Π.Κ. 

- 


Τεύχος 

Έντυπη μορψή 

Α' 

225 € 

Β' 

320 € 

Γ' 

65 € 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 


• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδρομικά έξοδα. 


• Η καταβολή γίνεται σε όλεςτις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.).Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

• Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται. 

• Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά άργανα και οι τρι¬ 
τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατά (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. 

• Το ποσά υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολάκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ¬ 
πτωση. 

• Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.; 210 5279000. 
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. 

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νινινι.Βΐ,ψ) 


Ηλεκτρονική Διεύθυνση: ίι(1ρ://νννννν.6(.9·' - β-πιαίΙ: νν6ΐ}πΐ38ΐ6Γ.6(@6(.9Γ 


ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 


★ 02005791303130008 * 



ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 










































































